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MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN AGEMA 


Voorgesteld 6 juli 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezond¬ 
heidszorg (hierna: IGZ) voor de verpleeghuiszorg te veel focust op 
medische en kwalitatieve criteria; 

van mening dat de IGZ het toezicht op verpleeghuizen alleen goed vorm 
kan geven door ook ter plaatse in gesprek te gaan met cliënten, familie en 
professionals; 

verzoekt de regering, de eisen die de IGZ nu stelt aan de verpleeghuizen 
zodanig te verbreden dat er naast de huidige eisen ook aandacht is voor 
de praktijk en dit meegewogen wordt in de beoordeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Bergkamp 

Agema 
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